BRATTLEBORO MEMORIAL HOSPITAL 
17 BELMONT AVE , 
BRATTLEBORO, VT. 05301 
(802) 257-0341 




Name ; 
Med Rec 
Acct No 
Room : 
Ordering Doctor; 
Copies to Doctor: 



DOB: 
Age: 



55Y Sex: F 



Ward : 



Report 1 Date/Time: 
Admission Date/Time: 
Discharge Date/Time: 
Copies To: 



Page: 001 



07/08/ 
06/23/ 



07:48 
17:30 



ANOTHER DOCTOR 



SUMMARY REPORT 



CHEMISTRY 



Collected: 06/23 

20:04 

GLUCOSE-RANDOM 82 

BUN 10 

CREATININE 1,0 

SCOT (AST) 20 

SGPT (ALT) 36 

ALK PHOS 59 

BIL IRUBIN-TOTAL 0.7 

CALCIUM 8.7 

TOTAL PROTEIN 6.7 

ALBUMIN 3.6 
PREALBUMIN 

SODIUM 136 

POTASSIUM 3.8 

CHLORIDE 102 

C02 26 

ANION GAP 8.0 

OSMOLALITY(CALC) 270.1 

Col lected: 07/03 

07:00 

GLUCOSE- RANDOM 145 H 

BUN 15 

CREATININE 0.7 

CALCIUM 8.3 L 

PHOSPHORUS 2.7 

ALBUMIN 2.5 L 

SODIUM 136 

POTASSIUM 3,4 L 

CHLORIDE 99 L 

C02 31 

ANION GAP 6.0 

OSMOLALITY (CALC) 275.4 

MAGNESIUM 2.2 



06/26 06/28 06/30 

07:00 07:00 06:30 

178 H 126 H 137 H 

8 7 14 

0.9 0.8 0,8 

26 15 

88 H 79 H 

49 47 

0.6 0.6 

8.3 L 8.6 8.5 

5.7 L 5.6 L 

2.6 L 2.4 L 
23.3 

139 139 139 

4.3 3.9 3.7 

107 103 102 

28 30 33 

4.0 6.0 4.0 

280.3 277.0 280.2 



Normals Units 



(70- 


110) 


mg/dL 


(7- 


18) 


mg/dL 


(0.6- 


1.3) 


mg/dL 


(12- 


37) 


U/L 


(24- 


65) 


U/L 


(40- 


125) 


U/L 


(0- 


1.0) 


mg/dL 


(8.5- 


10.2) 


mg/dL 


(6.4- 


8.2) 


g/dL 


(3.4- 


5.0) 


g/dL 


(18.0- 


35.7) 


mg/dL 


(136- 


145) 


mmol /L 


(3.5- 


5.1) 


mmol /L 


(100- 


109) 


mmol /L 


(22- 


34) 


mmol /L 


(2.0- 


14.0) 


mmol /L 


(268.0- 


291 .0) 


mOsm/kg 



Normals Units 



(70- 


110) 


mg/dL 


(7- 


18) 


mg/dL 


(0.6- 


1.3) 


mg/dL 


(8.5- 


10.2) 


mg/dL 


(2.5- 


4.9) 


mg/dL 


(3.4- 


5.0) 


g/dL 


(136- 


145) 


mmol /L 


(3.5- 


5.1) 


mmol /L 


(100- 


109) 


mmol /L 


(22- 


34) 


mmol /L 


(2.0- 


14. 0) 


mmol /L 


(268.0- 


291 .0) 


mOsm/kg 


(1.8- 


2.4) 


mg/dL 



BRATTLEBORO MEMORIAL HOSPITAL 



Adm: 
Name : 




HEMATOLOGY 



Col 1 ected : 


06/23 


06/24 




06/26 










20:04 


07:00 




07:00 




Norma 1 s 


Units 


WBC 


7.2 


8.3 




7.7 




(4.0-10.0) 


K/cmm 


RBC 


4.28 


4.33 




3,78 


L 


(4.00-5.40) 


M/cmm 


HEMOGLOBIN 


12.8 


12.5 




11.1 


L 


(12.0-16.0) 


gm/dL 


HEMATOCRIT 


36.7 L 


37.4 




32.5 


L 


(37.0-47.0) 


* 


MCV 


85.8 


86.2 




86.1 




(82.0-99.0) 


fL 


MCH 


30.0 


28.7 




29.5 




(28.0-34.0) 


pg 


MP U C 


qc n 
OD , U 


GO , O 








/no n ^ £ H ^ 

K o£ . U-OD. U J 


gm/ dL 


PLATELET COUNT 


188 


181 




193 




(150-400) 


K/cmm 


ROW 


13 


13 




13 




(11 .6-14.8) 




Col 1 ected ; 


06/28 


06/30 














07:00 


06:30 








Normal s 


Uni ts 


WBC 


6.7 


5.1 








(4.0-10.0) 


K/cmm 


RBC 


4.11 


4.11 








(4.00-5.40) 


M/cmm 


HEMQGLOB I N 


11 O 1 

11 . o L 


1 1 , y 


L 






k ic . u - id . u ) 


gm/dL 


HEMATOCRIT 


35.4 L 


34.9 


L 






(37.0-47.0) 


% 


MCV 


86 . 2 


ob , U 








t o<: . u - yy , U ; 


TL 


MCH 


28.8 


29.0 








(28.0-34.0) 


P9 


MCHC 


33.4 


34. 1 








(32.0-36.0) 


gm/dL 


PLATELE1 LOUN 1 




H OD 


u 
n 






( i t;n Ann ■> 


is / crnrn 


RDW 


13 


12 








(11.6-14.8) 


% 


AUTO DIFFERENTIAL 
















Col lected: 


06/26 


06/28 




06/30 










07:00 


07:00 




06:30 




Normal s 


Units 


NEUT % 


72.6 


63.4 




46.8 


L 


(50,0-75.0) 


% 


LYMPH % 


20.5 


23.0 




36.9 




(15,0-45.0) 


% 


MONO % 


6.3 


12.1 




14.6 


H 


(4.0-14.0) 


% 


EOS % 




1 




. 1 




(0-8.0) 


% 


BASO % 


0.5 


1.5 




1.7 




(0-2.0) 


% 


din it ADC 4i- 

NtUI ABb 


O , DO 


4 27 




2 . 40 




(1 .30-7 .00) 


K/cmm 


LYMPH ABS # 


1.57 


1.55 




1.89 




(1.10-4.10) 


K/cmm 


MONO ABS # 


.48 


0.81 




0.75 




(0.20-2.30) 


K/cmm 


EOS ABS # 


.00 


. 00 




U , UU 






Y / r- m m 


BASO ABS # 


0.04 


.10 




.09 






K/cmm 


MANUAL DIFFERENTIAL 
















Col 1 ected : 


06/23 


06/24 








Normal s 


Units 


20:04 


07:00 








BAND 


5 


13 


H 






(2-10) 


% 


SEG 


69 


72 








(40-75) 


% 


LYMPH 


26 


14 








(13-43) 


% 


MONO 




1 


L 






(2-11) 


% 



CELL MORPHOLOGY N0TE1 N0TE2 



Continued on next page 
BRATTLEBORO MEMORIAL HOSPITAL 



Adm: 06/23/| | 


SUMMARY REPORT 


page: 003 


Name: | 




Rec : | 


MANUAL DIFFERENTIAL 






Collected: 06/23 


06/24 





20:04 



07 :00 



Normals Units 



Continued from previous page 
NOTE1: Q6/23 20:04 CELL MORPHOLOGY 
Adequate Platelets 

Normal WBC. RBC and Platelet Morphology 
N0TE2: 06/24 07:00 CELL MORPHOLOGY 
Adequate Platelets 

Normal WBC , RBC and Platelet Morphology 



URINALYSIS 



Col 1 ected : 



06/23 
21:11 



Normals Units 



COLOR 

APPEARANCE 
GLUCOSE Cmg/dl) 
BILIRUBIN 
KETONE 

SPECIFIC GRAVITY 

BLOOD 

PH 

PROTEIN (mg/dl ) 

UROBILIN (Eu/dl) 

NITRITE 

LEUK ESTERASE 

WBC/hpf 

RBC/hpf 

BACTERIA 

CRYST.EPI.CAST 



Yel low 

CI ear 
Negati ve 
Negati ve 
Trace 

1.020 
Negati ve 
6.5 
Negati ve 
Negati ve 
Negati ve 
Trace 

1-5/hpf 

None seen 
None seen 
Rare Squa 



Epi 



*****Qual itatiye Normal***** 
WBC/hpf 

None seen: 1-5/hpf 

RBC/hpf 

None seen: 0-2/hpf 



(Clear) 

(Negative) mg/dL 
(Negative) 
(Negative) mg/dL 
(1.003-1.030) 
(Negative) 
(4.6-8.0) 
(Negative) mg/dL 
(Negative) Eu/dl 
(Negati ve) 
( Negati ve) 
(see below) /hpf 
(see below) /hpf 
(None seen) 



SEROLOGY 



Collected: 



MONOSPOT TEST 



06/230 
20 :04 
Negati ve 



(Negati ve) 



BRATTLEBORO MEMORIAL HOSPITAL 



